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LA MAISON CANADIENNE
Fondations: Pierre ou béton. — À l'épreuve de l'humidité.
Dimensions de la maison: Au minimum, six pièces. — Trois chambres à coucher paisibles: une pour Papa et Maman, une pour les jeunes filles et une pour les garçons. — Un petit salon ou pièce commune. — Une cuisine et une chambre de bains. — Salon et salle à manger, si possible.
Façade de la maison : Tournée vers le sud, de préférence. — Particulièrement pour la pièce commune ou petit salon et pour les pièces où Ton travaille.
Hauteur des plafonds: De 8 à 8 pieds et demi.
Portes: Deux pour la maison. — Une pour chaque chambre ou pièce. — Fenêtres opposées, si possible.
Fenêtres: Haut de la fenêtre près du plafond. — Ouvrant facilement du haut et du bas. — La dimension minimum de chaque fenêtre doit être d'environ 12 pieds carrés.
Planchers: Solides et unis.
Air et lumière: Il en faut partout dans la maison.
Garde-robes: Une dans chaque chambre.
Armoires à Lingerie: Près des chambres à coucher. — Une économie, une nécessité et une utilité.
Chambre de bains: Lavabo et bain. — Eau chaude et eau froide. — Fenêtre d'environ 6 pieds carrés. — Double ventilation.
Cabinet d'aisances: À l'intérieur de la maison.— Fenêtre d'environ 4 pieds et demi carrés. — Double ventilation.
Cuisine : Atelier et laboratoire de la maman. — Superficie minimum du plancher: 120 pieds carrés. — Deux fenêtres bien situées. — Place pour chaque ustensile. Routes de déplacement ou de locomotion — c'est-à-dire la distance que la ménagère doit parcourir pour aller de la table de cuisine au poêle, du poêle à la table à desservir, de celle-ci à la salle à manger et, au retour, de la salle à manger à l'égouttoir et de l'égouttoir à l'évier — disposées de façon à épargner le plus de pas possible. — Armoires et tablettes en nombre suffisant. — Robinets à l'eau chaude et à l'eau froide au-dessus de l'évier. — Ayez un coin favori pour vous reposer.
Buanderie : Située près de la cuisine. — Cuviers fixes, ou évier et cuvier combinés. — Une cheminée est nécessaire.
Cave: Pour y conserver les provisions, etc., et non pour y travailler et y vivre. — Plancher en béton, à l'épreuve de l'humidité.— Deux ou un plus grand nombre de compartiments, dont un froid pour conserver les produits alimentaires. — Fournaise au centre, avec combustible emmagasiné tout près.
Chauffage : Fournaise ou poêles. — Un bon âtre ou foyer, si possible.
Eau: À l'intérieur de la maison. — Chaude et froide, si possible. — En outre, réservoir ou citerne pour les eaux pluviales.
Moustiquaires: Treillis métallique pour les portes et les fenêtres, durant la saison d'été.
Déchets et rebuts: Réduits au minimum. — Incinérateur.
MAISON DE CAMPAGNE CANADIENNE
Travaux préalables: Plantez des arbres.— Ils croissent pendant que vous dormez, et ils sont pour vous une source de revenus et de contentement. — Tracez un verger, faites un jardin potager, semez du gazon. — - N'oubliez pas de cultiver des fleurs, de planter des lilas, de construire une haie d'agrément avec des rosiers ou autres arbustes.
Porche et moustiquaires: Un porche ou une galerie avec entourage de toile métallique, à Tentrée de la cuisine. — Le porche fournit un bon endroit pour s'asseoir en été. — Le lavabo du fermier peut avoir une sortie sur le porche.
Cuisine: Les dimensions devront peut-être dépasser 120 pieds carrés, suivant le travail qu'on y doit faire. — Épargnez vos pas.
Laiterie: Fraîche. — Tablettes de hauteur et de largeur convenables. — Endroit pour l'écrémeuse et autres appareils mécaniques. — Bonnes entrées.
Chambre de bains: Voir ci-dessus.
Cabinet d'aisances: Voir ci-dessus. — Si l'approvisionnement d'eau et le système d'égouts font défaut, des latrines à procédé chimique constituent le meilleur' expédient.
Prives situés à l'extérieur: Un danger et une misère quand il fait froid. — Si l'on fait usage de privés de ce genre durant l'été, il faut les abriter convenablement et les pourvoir des toiles métalliques nécessaires. — On doit les laver régulièrement. — L'emplacement est d'importance capitale. — Il ne faut pas que les privés aient chance de s'égoutter dans les prises d'eau.
Approvisionnement d'eau : L'eau doit être amenée à la maison dans des conduites en bon état, que l'eau soit destinée à des fins potables ou autres.
Système d'êgouts: Fosse septique ou tout autre système approuvé.
Force motrice: Pour actionner la machine à laver, la machine à coudre et autres appareils mécaniques, on utilisera les mêmes sources d'énergie motrice que celles employées sur une ferme — c'est-à-dire le moulin à vent, le moteur à gazoline ou à l'électricité.
LA MAISON DE VILLE CANADIENNE
Parcs, terrains de jeux et espaces libres: Achetez votre emplacement aussi près que possible de ces divers endroits.
Égouts: Système municipal.
Aqueduc: Système municipal.
Terrain et jardin: Un douzième d'acre, si possible. — Plantez des arbres, des haies; cultivez des fleurs et des légumes.
Emplacement de la maison: À environ vingt pieds du trottoir.
Un balcon ou porche pour coucher en plain air
8. Une fenêtre donnant du côté sud, avec large allège ou appui pour les fleurs, plantes d'ornementation, etc.
9. Du soleil partout. — Le soleil épargne les visites et les comptes du médecin.
10. Un placard ou armoire pour les balais, pelles à poussière et torchons.
11. Quelques rayons de bibliothèque dans chaque pièce de la maison. — N'importe qui peut fabriquer ces tablettes.
12. Un lit ordinaire — et non un lit à transformation ou encore un lit pliant.
De la peinture où il en faut
HELEN MacMURCHY.
Note — Toute demande de renseignements concernant le Projet de logement du gouvernement fédéral — projet formé dans le but d'aider la construction d'habitations destinées à soulager la congestion des centres surpeuplés, etc. — peut être obtenue en s'adressant à
M. B. EVAN PARRY, Section du Logement, Ministère de la Santé, Ottawa.
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